- Dnia 13 lipca 1947 r. zginął śmiercią tragiczną na jeziorze 
Rożnowskim s. p. 


, | eS 6 a Pal er da E R E AA J A 
A aa A PE A Fi : ae i bę r | ¿ 


E 
z . o 4 5 
5 Ts = FO: 7 ke 
US a d , 
TA 8 w” 
y an sA = . 
5 u et. ę ` 
> zx IB 


kierownik Wydziału Zjednoczenia Energetycznego 
Okręgu krakowskiego 


W Zmarłym straciliśmy ukochanego kolegę i wybitnego inżyniera 


Pogrzeb odbędzie się dnia 18-go lipca 1947 r. o godzinie 17:30 
z kościoła Najświętszego Salwatora na cmentarz zwierzyniecki 


DYREKCJA i RADA ZAKŁADOWA 


Zjednoczenia Energetycznego Okręgu krakowskiego 


Zakład pogrzebowy „CONCÓRDIA” 
JANA WOLNEGO 


rakarnia Związkowa w Krakowie, ul. Mikelajsha b3 
Kraków, pl. Szczepański L. 2 — Telefon 355-67 


